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सं. 493] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946 
No. 493] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 4 जून, 2024 


संदर्भ: HQ-PUBO15/1/2020-PUB-BIS (932).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये 
मानकों में संशोधन किये गये हैं| 


अनुसूची 

क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा | _ संशोधनों की संशोधनों की तिथि जब तक 

सं. शीर्षक संख्या एवं तिथि | प्रतिस्थापन तिथि | मानक तीसरे स्तंभ 
में इंगित संशोधन के 
बिना भी लागू रहेगा 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 आई एस 3370 (भाग 1) : 2021 संशोधन संख्या 1 | 03 जून, 2024 | 02 जुलाई, 2024 
जलीय तरल पदार्थों को प्रतिधारित करने के लिए | जून, 2024 
कंक्रीट संरचनाएं -- रीति संहिता 


4028 GI/2024 (1) 
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भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 3370 (भाग 2) : 2021 
जलीय तरल पदार्थों को प्रतिधारित करने के लिए 
कंक्रीट संरचनाएं -- रीति संहिता 
भाग 2 सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


03 जून, 2024 


02 जुलाई, 2024 


आई एस 3370 (भाग 4/अनुभाग 1) : 2021 
जलीय तरल पदार्थों को प्रतिधारित करने के लिए 
कंक्रीट संरचनाएं -- रीति संहिता 
भाग 4 डिजाइन तालिकाएं 
अनुभाग 1 प्लेटें 
(पहला पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


03 जून, 2024 


02 जुलाई, 2024 


आई एस 3370 (भाग 4/अनुभाग 2) : 2021 
जलीय तरल पदार्थों को प्रतिधारित करने के लिए 
कंक्रीट संरचनाएँ --- रीति संहिता 
भाग 4 डिजाइन तालिकाएँ 
अनुभाग 2 आयताकार टैंक 
(पहला पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


03 जून, 2024 


02 जुलाई, 2024 


आई एस 3370 (भाग 4/अनुभाग 3) : 2021 
जलीय तरल पदार्थों को प्रतिधारित करने के लिए 
कंक्रीट संरचनाएँ -- रीति संहिता 
भाग 4 डिजाइन तालिकाएँ 
अनुभाग 3 वृत्ताकार टैंक 
(पहला पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


03 जून, 2024 


02 जुलाई, 2024 


आई एस 8133 : 2021 
कृषि के ट्रेक्टरों और मशीनरी पर प्रचालक 
नियंत्रणों के स्थान और प्रचालन के लिये 
दिशानिर्देश 


(दूसरा पुनरीक्षण) 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


03 जून, 2024 


02 जुलाई, 2024 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


संशोधन संख्या 1 
जून, 2024 


7 आई एस 15888 : 2010 
रिकॉम्बिनेन्ट-डी एन ए पौधों से व्युत्पन्न खाद्य 


03 जून, 2024 | 02 जुलाई, 2024 


पदार्थों के खाद्य सुरक्षा आकलन के संचालन के 


लिए दिशानिर्देश 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-11/4/असा./262/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th June, 2024 


Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (932).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, 
particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established. 


SCHEDULE 


Sl 


No. 


No., Year & Title of the Indian 
Standard 


No. and 
Month/Year of 
the Amendment 


Date of 
Establishment of 
the Amendment 


Date till which the 
standard without the 
amendment as mentioned 
in column 3 shall remain in 
force 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


IS 3370 (Part 1) : 2021 
Concrete Structures for Retaining 
Aqueous Liquids — Code of 
Practice 
Part 1 General Requirements 
(Second Revision) 


ee 


Amendment No. 
June, 2024 


03 June, 2024 


02 July, 2024 


IS 3370 (Part 2) : 2021 
Concrete Structures for Retaining 
Aqueous Liquids — Code of 
Practice 
Part 2 Plain and Reinforced 
Concrete 
(Second Revision) 


ee 


Amendment No. 
June, 2024 


03 June, 2024 


02 July, 2024 


IS 3370 (Part 4/Sec 1) : 2021 
Concrete Structures for Retaining 
Aqueous Liquids — Code of 
Practice 
Part 4 Design Tables 
Section 1 Plates 
(First Revision) 


— 


Amendment No. 
June, 2024 


03 June, 2024 


02 July, 2024 


IS 3370 (Part 4/Sec 2) : 2021 
Concrete Structures for Retaining 
Aqueous Liquids — Code of 
Practice 
Part 4 Design Tables 
Section 2 Rectangular Tanks 
(First Revision) 


ra 


Amendment No. 
June, 2024 


03 June, 2024 


02 July, 2024 
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IS 3370 (Part 4/Sec 3) : 2021 
Concrete Structures for Retaining 
Aqueous Liquids — Code of 
Practice 
Part 4 Design Tables 
Section 3 Circular Tanks 
(First Revision) 


Amendment No. 1 
June, 2024 


IS 8133 : 2021 
Guidelines for Actuating Forces, 
Location and Operation of 
Operator Controls on Agricultural 
Tractors and Self-propelled 
Machinery 
(Second Revision) 


Amendment No. 1 
June, 2024 


IS 15888 : 2010 
Guideline for the Conduct of Food 
Safety Assessment of Foods 
Derived from Recombinant-DNA 
Plants 


Amendment No. 1 
June, 2024 


03 June, 2024 02 July, 2024 
03 June, 2024 02 July, 2024 
03 June, 2024 02 July, 2024 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-II/4/Exty./262/2024-25] 
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